I 



Approved Forl^ea 

0Z 01 APR 60 



TO ; 

DIRECTOR 

25X1 A 

FHOM : 



ACTION: 

DPD (f, 2,3,4, 5 S 6»7 

INFO : 

s/c ( 11 ) 

v 


MLS 

\ 

5X1 A 


\ 


TOR: 1751 7 . 01 APR 60 


TIME STEP, 



3041 (IN 21952) 


PLS CORRECT REF MSG TO READ 
I FUEL TO | 

STANDBY ATI (TIME STI 


Tii 


25X1 A 


(GRAND SLAM) 

(TIME STEP) 

END OF MESSAGE 


OPERATIONAL IMMEDIATE 


25X1 A 
N 21%1 


3^43 

25X1 


25X1 A 

25X1/ 
25X1 A 












